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LED 照明 器具 の 固有 
エネ ルギー 消費 効率 65.4Lm/W 











/N 安全 に 関す る ご 注意 


0 この 召 具 は , 一 般 環 境 の 屋内 配線 タク ト 取 付 専用 如 具 で す , 一 般 論 環境 必 外 の 所 、 傾斜 天井 、 屋外 、 温 気 の 多い 所 、 沙 気 の か か る 所 、 
時 面 、 床 面 て は 使用 し な いで (ださい, 沙 下 ・ 感 電 ・ 火 災 の 原 較 に な ます. ンク ン ン ング ググ ン ] 
0 誠二 F は 、 き 具 銘板 に 記載 きれ て ぃ 2 重 F +6% 内 て こ 使用 下 $ い ぃ . また 、 電源 周波 数 は 寺 具 多 板 に 従っ て 正 し ( 仙 有 有 し て (だ さい. 
感電 ・ 火 災 の 原 軸 に な 0 ます . ( イン バー タ お よび 日 熱 条 叶 上 は 5(0HZ・60HZ 和 で 3 
0 休 て は 使用 で きま せん . 若 具 本 体 表示 # た は 、 説 明 書 に 従っ て 適正 な 組み 合わ せ で こ 使 用 (だ さい . 落下 ・ 感 電 ・ 火 災 の 原因 に な りり ます. < 
0 i DE た は 説 明 書 に 従っ て 0.2 邊 以上 離し て 施工 し て (だ さい 。 本 昭 射 物 の 衣 買 ・ 率 人 色 ま た は 火炎 の 風 因 に 0.2m 以 上 
hl) ] 


8 一 般 用 特記 事項 
け 場 所 | 屋内 配線 ダク ト 取 付 専用 1// 度 衣 17° 
ーー 配線 ダク ト 用 プラ グ モジ シュール 
A クリ ル 消費 電力 | 50 W| 和 電 き 
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第 三角 法 (単位 : mm ) 













































































